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Introduction 

Ce petit guide vous presente une methode de pose 
tiree de notre longue experience. 

^installation d'une piscine, bien que simple dans 
I'absolu, vous demandera de ^organisation et beaucoup 
de minutie. Elle est a la portee de tout bon bricoleur, 
mais bien entendu, la qualite du resultat final dependra 
directement du soin que vous apporterez a cette realisa- 
tion. 

Nous vous recommandons de lire ce manuel avant 
de vous lancer afin de bien evaluer vos competences sur 
les points techniques detailles dans les pages qui suivent. 
Dans la plupart des cas, les problemes de pose ne com- 
promettent pas la duree de vie de la coque mais posent 
par contre des problemes esthetiques (defauts de niveau, 
defauts d'alignement, etc.) 



En cas de doute, n'hesitez pas a nous consulter. 
Notre equipe de pose peut mettre a votre disposition un 
conseiller technique capable de resoudre vos problemes. 
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1 Preparation 

Avant toutes choses, quelques points a verifier 
avant de terrasser. 

Generalites 

- Determinez I'emplacement exact de la piscine ainsi que la 
hauteur finie du rebord de la piscine, (attention d vos con- 
duces et lignes electrique enterrees, fosse septique, etc..) 

- Preparez vos plan pour le permis de construire. 

- Placez votre gabarit au sol et tracez le tour avec du platre 
ou du ciment blanc. 

- Prenez rendez-vous avec le terrassier, determinez avec lui le 
type de machines a utiliser. 

ll pourra eventuellement vous approvisionner en poussier 
(voir chapitre 3). 

- Verifiez avec le transporteur la possibility du grutage et le 
type de camion d utiliser. 

- Placez votre DATUM* : borne ou repere fixe place d la hau- 
teur souhaitee de la margelle de la piscine. 

- Attention : prevoir dans vos calculs I'epaisseur de la mar- 
gelle par aessus le rebord de la piscine et les pentes d'une 
eventuelle plage en pavage ou carrelage... 




Le sommet du datum 
repere la hauteur finale 
de la margelle en fibre 
de la piscine. 




Habitation 




* DATUM : repere de hauteur 
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Niveau a eau 

Descriptif : 

Un niveau d eau peut se fabriquer tres facilement et d peu de 
frais d I'aide d'un tuyau transparent (diam de 6 d 10 mm) 
entierement rempli d'eau . 

Attention, chassez bien toutes les bulles d'air pour 
que la lecture soit fiable. 



Fixez une extremite du Posez la perche sur le 
tuyau sur un support fixe. point a mesurer. 
exemple : poteau Grace au systeme 




Le tuyau sera 
tenu contre 
la perche pendant 
les mesures 



. Trait grgs^2,35m" 
J^Trait a ras^24m_" 



Trait qras "1 ,7m" 



Repere "haut" - Utilisation : 

• Placez un repere un metre au dessus du datum sur un support 
stable (mur, poteau, etc.). 

• Fixez une extremite du tuyau sur le repere en question. 

• L'autre extremite sera fixee sur une perche de profondeur 
fabriquee d partir d'un tuyau PVC. Cette perche vous servira 
d faire vos releves. 

Cette perche de profondeur doit mesurer a peu pres 2,5m. 
Elle devra se tenir debout et toujours dans le meme sens, 
notez un repere «HAUT» et un repere «BAS». 
Faites un trait au feutre indelebile d 1 m du bas, un deuxieme d 
1 ,7 m, un troisieme d 2,24 m et un quatrieme d 2,35 m. 
Trait gros "im" Le repere «2,35 m» vous donnera la cote precise du fond du 
trou (terrassement). 

Le repere «1 ,7 m» vous donnera la cote precise du trou au 
niveau de la plage. 

Le repere «2,24 m» vous donnera la cote precise du fond de 

_ Repere "BAS" forme. 

Le repere «1 m» vous donnera la cote precise de la margelle. 

ATTENTION : les hauteurs indiquees ci-dessus correspondent a celles d'une piscine 
Oasis. Pour les autres modeles de piscines, se reporter au plan. 



E 

N 



T T j T 
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2 Terrassement 

Verifiez votre bonne utilisation du niveau a eau, 
le bon positionnement de vos reperes 
et du marquage au sol. 

Generalites 

- Impregnez vous bien de la forme de la coque pour mieux visuali- 
ser votre terrassement. 

- Verifiez d tout moment I'avancement du travail. 

- N'hesitez pas d faire et d refaire des mesures, vous ferez des 
economies, (si vous creusez trop vous devrez payer pour le ter- 
rassement et I'evacuation de la terre mais aussi pour la fourniture 
et le remblais de poussier !) 

- N'oubliez pas de sculpter au plus pres les formes des escaliers et 
des plages. 

- Ne laissez surtout pas de rocher pointu depasser du fond du trou 
(le poinconnement qui en resulterait risquerait d'abtmer la coque) 

- Profitez de la presence de I'engin pour creuser toutes vos tran- 
chees (entre le local technique et la piscine). 




Repere " HAUT" 



^ Trait gras "2,35m" 



Trait gras "2,24m" 
Trait gr as "1 ,7m" 

Tr ait gras " 1 m" 
Repere "BAS" 



£ 



E 



ATTENTION : les hauteurs indiquees ci-dessus correspondent a celles d'une piscine 
Oasis. Pour les autres modeles de piscines, se reporter au plan. 



Methode 

- Faites un niveau regulierement : 2,35 m pour le fond, 1 ,7 m pour 
la plage, etc... 

- Aidez le chauffeur de pelle d mieux voir le travail d faire. 

- Fignolez les details d la barre d mine et d la pelle. 

- Essayez d'obtenir un fond «propre» sans cailloux et sans mottes 
de terre. 




ATTENTION : les hauteurs indiquees ci-dessus correspondent a celles d'une piscine 
Oasis. Pour les autres modeles de piscines, se reporter au plan. 



3 Fond de forme 
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Mise en place du poussier, mise a niveau. 

Generalites 

- Le fond de forme est une partie sensible de ^installation, en fait, c'est de 
lui que va dependre I'assiette et le niveau final de la piscine. 

- C'est aussi sur cette surface que vont reposer une vingtaine de tonnes 
d'eau, il faut done qu'il soit stable et compacte. 

- Rien ne doit pouvoir venir poinconner la coque. Le poussier doit done etre 
assez epais au dessus des tetes de roches ou de tout autre gravat dur et 
pointu. 

- Le madrier qui sera utilise pour tirer la regie devra etre retire et la cavite 
qu'il aura laisse devra etre comblee. En effet, apres de nombreuses 
annees, le bois se decomposant, un vide apparaTtrait sous la coque, ce qui 
creerait un mouvement du bassin. 

- Placez un madrier de 100 x 50 au milieu du fond du trou. 

- Mettez ce bois de niveau d -1 ,24 m de votre DATUM, done au repere «- 
2,24 m» de votre perche PVC. 



Method 




Repere " HAUT" 



Tr ait gras "2, 35m " 
Trait gras "2,24m" 
Trait gras "1 ,7m" 



Trait qras "1 m" 



Reper e "BAS" 



- Etalez le poussier par couches de 10 cm et mouillez-le afin qu'il se com- 
pacte. 

- Tirez le niveau du fond de forme. 

- Retirez le madrier et comblez le vide qu'il a laisse. 

- Verifiez que vous obtenez une surface plane et de niveau. 



ATTENTION : les hauteurs indiquees ci-dessus correspondent a celles d'une piscine 
Oasis. Pour les autres modeles de piscines, se reporter au plan. 
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4 Installation 

Prevision du passage du camion grue, mise en 
place de la piscine, verification des niveaux, 
remblais et drainage. 



Generalites 

- La livraison pourra etre realisee par nos soins sur simple 
demande pour un prix tres competitif (tarif sur devis) 

- Verifiez le passage du camion et choisissez le modele de grue 
a utiliser. 

- Pensez au portail, aux lignes electrique, aux arbres, etc... 



Methode 

- Il faut etre au moins trois lors du grutage de la piscine dans la 
fouille pour verifier que la piscine ne touche pas les bords en 
descendant. 

- Si ca ne passe pas, relevez la coque et ajustez le trou a la 
barre a mines. 

- Avant de congedier le grutier, faites un tour des niveaux de la 
piscine. (Attention : la fibre de verre est un materiaux souple, 
il est done normal que les parties en porte-a-faux soient plus 
basses de quelques centimetres.) 

- Si votre terrain est argileux ou humide, installez un drain* sur 
tout le perimetre de la coque. Une remontee de ce tuyau a la 
surface devra permettre la pose d'une crepine d'aspiration en 
cas de necessite**. 



* Drain : tuyau en plastique perce d'une multitude de trous et habille 
d'une «chaussette». 

**Une fois installee, votre piscine ne devra pas etre videe sans que I'eau entourant 
la piscine (a I'exterieur de la coque) n'ait ete aspiree au prealable. 
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- Une fois la piscine posee, vous pouvez commencer le remplissage 
de la piscine et de la fouille : 

• Equilibrez toujours les poussees qui s'exercent sur la coque. 
Remplissez et compactez* la fouifle en meme temps que I'eau 
monte dans la piscine en laissant 10 a 15 cm d'avance sur le 
niveau des remblais. 

• Faites un tour des niveaux toutes les demi-heures et corrigez 
si necessaire (vous pouvez faire levier avec un madrier d con- 
dition de ne pas trop forcer sur le rebord de la coque, voir 
schema). 

* Si I'epaisseur de votre remblais de 

poussier est superieure a 15 cm, 
melangez du ciment a raison de 100 kg 
par m3 afin de stabiliser ce remblais. 



Sac de ciment ou de sable 
(Attention de ne pas creer 
des efforts trop importants) 

Cales de bois 




- Profitez du temps de libre pour faire les liaisons de plomberie de 
la coque de facon d ne pas etre bloque d la fin du remblais. 

* Compactez : Vous pouvez vous fabriquer un outil pour compacter le poussier en fixant un tuyau de cuivre 
de un metre de long au bout de votre tuyau d'arrosage. L'utilisation de cette outil est simple : ouvrez le jet et 
«piquez» le poussier autant de fois qu'il le faut pour le faire penetrer et le compacter en profondeur. 
ATTENTION : durant cette operation ne remplissez pas trop la fouille d'eau pour ne pas faire flotter la piscine. 



Point 
de 
mesure 



ATTENTION : les hauteurs indiquees ci-dessus correspondent a celles d'une piscine 
Oasis. Pour les autres modeles de piscines, se reporter au plan. 



Plomberie 

Plomberie de la coque et du local technique. 

Generalites 

- IMPORTANT : tous vos collages doivent etre parfaits : 
Poncage des parties males et femelles, decapage au solvant, 
encollage des deux parties, assemblage et maintient pendant 
une minute. Ne les mettez en eau qu'apres au moins 24 heures 
de sechage. 

- Utilisez des materiaux de qualite (PVC haute pression). 

- Aucun gravat ne doit rentrer dans les tuyaux lors du chantier, 
pensez done a les boucher temporairement avec du journal ou 
avec des bouchons PVC non colles. 

- Pensez a minimiser les pertes de charges du circuit : pas de 
longueurs de tuyau excessives, pas de coudes inutiles, etc.). 

- Utilisez de I'Aquastar en vente a notre magasin. Ce tuyau sou- 
pie de diametre 50 mm vous evitera beaucoup de collages et 
de thermoformages. 

- AVANT la mise en route de la machinerie, prenez connaissance 
du «GUIDE DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE PISCINE» 



Plomberie de la coque 

- La plomberie de la coque peut etre realisee par nos soins sur 
simple demande pour un prix etudie. (version simple ou pour 
une version avec spa) 

- Plomberie simple : deux refouleurs et un skimmer. 

- Plomberie spa : deux refouleurs, 4 jets de spa, un blower (en 
option) et un skimmer. 

Skimmer : 

- Utilisez le fenestron du skimmer comme gabarit.Placez le a 5 
cm du haut de la coque, tracez et decoupez a la scie sauteuse. 

- Pour pouvoir placer le skimmer en position il va aussi falloir 
decouper le rebord de la piscine. 

- Toute I'etancheite coque/slcimmer se fera au silicone fongicide 
transparent. 
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Refouleurs : 

- Utilisez une scie a cloche pour percer la coque. 

- Realisez les etancheites interieure et exterieure au silicone fongi- 
cide transparent. 

- Pour la plomberie exterieure suivez le schema suivant. 



Vers piscine 




Coude 90° 



- Le but de ce montage est de repartir equitablement le flux d'eau 
entre les deux refouleurs. 
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Spa : 

- Procedez comme pour les refouleurs. 

- Pour la plomberie exterieure suivez le schema suivant. 




Le but de ce montage est de repartir equitablement le flux d'eau 
entre les quatre refouleurs. 



Bl 



ower : 



- Tracez la liane d'implantation des trous sur I'extremite plane de la 
banquette 

- Faites une marque tous les quatre centimetres le long de cette 
ligne. (ATTENTION : ne pas depasser la longueur du coffre du 
blower qui est place sous la banquette). 

- Percez tous ces trous avec un foret de 4,5 mm (30 a 40 trous). 
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6 Ceinture beton 

Ferraillage, coffrage et mise en place du beton. 

Generalites 

La ceinture n'est necessaire que si vous voulez entourer la piscine 
d'un materiau rigide : Paves, carrelage, etc... Elle eliminera toute 
elasticity du haut de la coque. 



Methode 

- Degagez si necessaire le dessous de la margelle en fibre afin 
d'avoir une dizaine de centimetres de libre. 

- Percez le bas de la margelle et placez-y des ligatures en fil de 
fer tous les 30 cm. 

- Placez votre ferraillage et attachez-le aux ligatures fixees a la 
coque. 

- Servez vous de lambris PVC pour faire le coffrage exterieur, 
vous pouvez les maintenir en position avec des bouts de fer d beton 
de 30 cm plantes en sol. Le coffrage doit etre plus bas que la pis- 
cine : prevoyez une pente de 7 d 10 mm pour 1 m. 

- Pour coffrer le skimmer, utilisez un seau de la bonne taille. Sa 
forme en tronc de cone lui permettra un bon demoulage. 

- Tirez votre ciment d la regie puis essuyez la margelle en fibre 
avec une eponge. Ne rincez pas I'eponge dans fa piscine mais 
dans un seau. Evitez au maximum de mettre du ciment dans la 
piscine. 



Ceinture, margelle et plage pavee 



5 " 15 cm A 
de mortier 
maigre v 



41 cm 



22,8 cm 



22,8 cm 



Jonc de 
finition PVC 



Agraffi 



Fers de 8mm 



es 



Ligature 
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Schema de principe 
du local technique 



Piscine 




ine d'aspiration chauffage solaire 



Skimmer piscine 
(aspiration) 





Interrupteur 



Interrupteur Tableau electrique 

A I i rinentatior^^^ 

10A minimum 



n | a installer 
[ ] si le local est sou? 
U" ~T le niveau d'eau 



Vanne 
a installer 
si le local est sous 
le niveau d'eau 



TOUS LES TUYAUX 

SONT 
DE DIAMETRE 50MM 



Refouleur chauffage solaire [ 
Refouleur piscine c 




Projecteur 
C 



Transfo 
12v 



Refouleur piscine q 
Spa 

Cascade 



Blower 
(optionnel 



Boitier de chlorinateur 




Manchonagel 
Raccord Union 1 



Pompe solaire 



Vers reseau E.P. 



LE CHAUFFAGE SOLAIRE EST UN 

EQUIPEMENT OPTIONNEL. 
LE "PRE-EQUIPEMENT SOLAIRE" 
EST L'ENSEMBLE DES TUYAUX DESTINES 
AU CHAUFFAGE SOLAIRE LAISSES EN ATTENTE 



Le bonheur pour longtemps 

Angle des rues Dumas/Gervolino 
Route de I'aerodrome - Magenta 
BP 30 513 -98 895 Belle Vie 
Tel.:41 42 10-Fax:41 42 11 
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Implantation 
du local technique 



echelle 1/10 me . 10cm . 



DIMENSIONS INTERIEURES DU LOCAL: L=1 20 cm, I =90 cm et H =1 20 cm mini 



\ A 



O; 

6 



Filtre 



l v Pompesolaire 
(equipement optionnel) 



1 - Evacuation Pluviale. (Waste) 

2 - Sortie Blower (vers banquette piscine 

3 - Sortie vers refouleurs piscine 

4 - Arrivee electrique (vers alimentation) 

5 - Sortie cascade (vers cascade) 

6 - Sortie pompe solaire (vers le toit recepteur) 

7 - Entree pompe solaire (vers la piscine) 

8 - Entree pompe ( vers skimmer piscine) 




toute la zone de I'ouverture est degagee 
sur les 10 premiers cm pour permettre I'installation 
ulterieure d'une porte si necessaire. 



Dalle 



Bouchon temporaire 
Q 



COUPE TYPIQUE 
pour un tuyau X 



Agglos 



pente conseillee 2 % 



QoOOOOOO 

■ <4 o Q o°ff o„£> 



^1 



_ O 0 D O O O 
^ O ° o • o ° Qd 



Remblais 




, " s Bour^hron tetnporaire 

Notes : . - - -^s 

- Si la base du local est sous le niveau d'eau de la piscine, les tuyaux 3,5,7 et 8 doivent etre equipes de vannes et 
le tuyau de blower doit etre equipe d'un col de cygne culminant a 60 cm minimum au dessus de la piscine. 

- Si la sortie cascade 5 est montee, elle doit etre equipee d'une vanne, de meme que la sortie 3 vers refouleurs (pour pouvoir 
regler le debit de la cascade) 

- Les tuyaux laisses en attente (pre-equipement solaire) doivent etre munis de bouchons pour etre proteges. 

- LES SORTIES DES TUYAUX DOIVENT ETRE ORIENTEES EN DIRECTION DE LA PISCINE 



b: Bleu Piscines 



Le bonheur pour longtemps 
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Comment choisir 
sa filtration ? 
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La puissance de la pompe que vous allez choisir devra tenir compte de 2 parametres : 
- la taille de votre piscine (cette taille s'exprime en litres ou en m3. 1m3=1000 I) 
- la taille de votre filtre a sable (si vous avez deeja un filtre a sable) 

Si vous installez une pompe trop puissante pour votre filtre, vous risquez de "laver" le sable 
qu'il contient et/ou de rendommager (chaque filtre est congu pour une pression donnee). 



Aquami 


te / S< 


40 : g* 


conom 


iques a I'achat 


modele 


consommation 
electrique 


litres par minute 

a vide / en charge 


m3 / heure 

a vide / en charge 


taille de piscine 

1m3 = 1000 1 


filtre a sable 

modele /0/Qte de sable 


filtre 
a cartouche 


Chlorinateur 

modele /puissance 


050E 


510 watts- 0,5 ch. 


220/100 Ipm 


13,5/6 m3/h 


10/20 m3-(5/6m) 


T400/40cm/40 kg 


CC50 


M140/LM2-15 


075E 


600 watts -0,75 ch. 


270/120 Ipm 


16,2/7,2 m3/h 


20/30 m3 - (6/7m) 


T500/50cm/90 kg 


CC50 


(15 gr./hr.) 


100E 


760 watts - 1 ch. 


330/170 Ipm 


19,8/10 m3/h 


30/35 m3 - (7/8 m) 


T600/58cm/120 kg 


CC75 


L210/LM2-20 
(20 gr./hr.) 


125E 


960 watts -1,25 ch. 


380/240 Ipm 


22,8/14,4 m3/h 


35/40 m3 - (8/8,5m) 


S600/60cm/160 kg 


CC75 


150E 


1.100 watts- 1,5 ch. 


430/260 Ipm 


25,8/15,6 m3/h 


40/45 m3-(8,5/9m) 


S600/60cm/160 kg 


CC100 



La puissance "en charge" correspond au debit pour un denivelle de 5m. 



Serie SO : puissantes et silencieuses 



modele 


consommation 
electrique 


litres par minute 

a vide / en charge 


m3 / heure 

a vide / en charge 


taille de piscine 

1m3 = 10001 


filtre a sable 

modele /0/Qtede sable 


filtre 
a cartouche 


Chlorinateur 

modele /puissance 


075E 


600 watts -0,75 ch. 


270/170 Ipm 


16,2/10,2 m3/h 


30/35 m3-(7/8m) 


T600/58cm/120 kg 


CC75 


L210/LM2-20 


100E 


750 watts - 1 ch. 


370/250 Ipm 


22,2/15 m3/h 


35/40 m3-(8/8,5m) 


S600/60cm/160 kg 


CC100 


(20 gr./hr.) 


125E 


960 watts -1,25 ch. 


450/320 Ipm 


27/19,2 m3/h 


40/50 m3- (8,5/10 m) 


S702/70cm/200 kg 


CC150 


LM2-24 


150E 


1.100 watts- 1,5 ch. 


500/370 Ipm 


30/22,2 m3/h 


50/60 m3-(10/15m) 


S750/75cm/220 kg 


CC150 


30 SC/LM2-30 


200E 


1.500 watts- 2 ch. 


650/470 Ipm 


39/28,2 m3/h 


60/80 m3-(15/20m) 


S900/90cm/370 kg 


CC150 


LM2-40 



La puissance "en charge" correspond au debit pour un denivelle de 5m. 



Poolrite Enduro : les championnes du rendement ! 



modele 


consommation 
electrique 


litres par minute 

a vide / en charge 


m3 / heure 

a vide / en charge 


taille de piscine 

1m3= 10001 


filtre a sable 

modele /0/Qte de sable 


filtre 
a cartouche 


Chlorinateur 

modele /puissance 


EP550 


550 watts -0,75 ch. 


290/200 Ipm 


17,2/12 m3/h 


30/35 m3-(7/8m) 


T600/58cm/120kg 


CC75 


L210/LM2-20 


EP750 


750 watts - 1 ch. 


400/290 Ipm 


24/17,4 m3/h 


35/40 m3-(8/8,5m) 


S600/60cm/160 kg 


CC100 


(20 gr./hr.) 


EP930 


930 watts- 1,25 ch. 


450/320 Ipm 


27/19,2 m3/h 


40/50 m3- (8,5/10 m) 


S702/70cm/200 kg 


CC150 


LM2-24 


EP1100 


1.100 watts -1,5 ch. 


500/375 Ipm 


30,6/22,5 m3/h 


50/60 m3-(10/15m) 


S750/75cm/220 kg 


CC150 


30 SC/LM2-30 



La puissance "en charge" correspond au debit pour un denivelle de 6m. Les pompe Poolrite existent egalement en version sans panier pour un encombrement reduit. 



Qu'est-ce qu'un chlorinateur 
"auto-nettoyant" ? 

Les chlorinateurs classiques necessitent un 
nettoyage de la grille tous les deux a trois 
mois. Cette operation dure 15 a 20 mn. Les 



Filtre a sable 
& filtre a cartouche 

Les filtres a cartouches filtrent mieux que les 
filtres a sable et sont plus economiques a 
I'achat. lis sont cependant moins pratiques a 



chlorinateurs "auto-nettoyant", plus onereux a nettoyer. Pour cumuler contort et performance, 



I'achat, ne necessitent aucun nettoyage. 



choisissez le filtre a Zeolite. 



Le stabiliseur de chlore 

En aidant I'eau a filtrer les ultraviolets, le 
stabiliseur de chlore vous permet d'equiper 
votre piscine avec un modele de chlorinateur 

plus modeste ou de reduire les heures de 
production. 
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Terrassement pour une piscine rectangulaire. A noter : 

- I'emplacement du skimmer et prevu lors du terrassement 

- le drain 

- le fond de forme est tire a I'aide de 2 madriers qui donnent le niveau. Ces 
madriers seront retires avant la pose de la coque 




Terrassement pour une piscine Princess. Notez la precision des formes qui 
s'adaptent precisement au profil de la piscine. Cette precision permet de 

- minimiser le volume de terres a evacuer 

- minimiser le volume de mortier a couler autour de la coque 

- assurer la stabilite finale de la coque qui s'appuie sur un sol stable. 




19 



Fin de remblais et ferraillage de la ceinture beton. A noter : 

- les sacs utilises comme lest sur les madriers corrigeant- 
le niveau de la coque 

- les bois tenant le coffrage de la ceinture. 




